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HASTA YATAĞI SİPARİŞİ HASKAR' DAN VERİLİR 

Hasta Yatağı imalatçısı Haskar Medikal, aynı zamanda hasta yatağı satışı ve 
kiralaması da yapan bir sağlık medikal şirketidir. İmalatçı olmasının yanında uzun 
yıllara dayanan tecrübesiyle medikal sektörünün önde gelen isimlerinden olmuştur. 
İstikrarlı bir şekilde faaliyetine yıllardır devam eden firma, kendi bünyesinde imal 
ettiği birçok ürün yanında en fazla üstünde durduğu hasta yatakları olmaktadır. 

Vizyon sahibi firma olarak edindiği fikir ve misyonu gerçekleştirmek için deneyimli 
kadro ve üretim personeliyle hasta ve hasta yakınlarına destek olmaktadır. 

Hasta yatağı dediğimizde aklımıza ilk gelen firmalardan biri diyebiliriz. Kaliteli ve uzun 
ömürlü anti bakteriyel malzemeler kullanan firma 20 yılı aşkın süredir medikal 
piyasasında hatırı sayılır kalmasının nedenlerinin başında gelir. Haskar Medikal' den 
alacağınız hasta yatakları sadece özelliklerinin çok iyi olmasının yanı sıra sipariş 
verdiğiniz an aynı gün de teslim edilebiliyor ve ödeme kolaylıklarının yanında geniş 
servis ağı bunun yanında en önemli avantajlarından. Firma için hasta yatağı satışının 
yapılmasından ziyade hastaya verdiği önem konusunda birçok şirket özelliğinden ayrı 
bir çalışma sistemiyle kendini yenilemiş ve buna uygun personellerle yıllara dayanan 
bir özveriyle çalışmalarına devam etmiştir. 

Üstelik hasta yatağını siparişini vermek bir telefon kadar uzağınızda. Beklemeden, 
hastanın rahatsızlığına göre veya en uygun hasta yatağı konusunda sizi 
bilgilendirecek eğitimli personelimiz hastanızın sağlığı ve konforu açısından olabilecek 
en uygun hasta yatağını tanıtacaktır. Çok kısa bir süre içerisinde yardımcı 
olunmaktadır. Aynı zamanda imalatçı özelliği olan Haskar Medikal, stoklarında her 
zaman istenilen özellik ve koşulda ürün bulundurduğu için günlerce beklemenize 
gerek kalmamaktadır. Hasta Yatağı İstanbul içinde aynı gün teslimat yapılır, kurulumu 
sağlanır ve hasta yakını, bakıcı vs. bulunan kişilere kısa bir eğitim vererek , hasta ve 
hasta yakınlarına yardımcı olunmaktadır. 

Sağlık, elbette çok önemli bir unsur. Sağlığımız olmadan hayatımızda birçok şey 
aksayabilmektedir. Bununla birlikte yatak istirahatı yapması gereken bir hastanın 
hastane dışında da evinde tedavi olmasına olanak sağlayan firmadır Haskar Medikal. 
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Bu yüzden diyoruz ki hasta yatağı siparişi HASKAR' DAN verilir. Hem satış ağı geniş 
olmakla birlikte hem de garanti kapsamının geniş ve vadesel olarak uzun olması hasta 
ve hasta yakınlarını olumlu düşünmelerine sevk etmektedir. Firma hem iç piyasa hem 
de yurtdışı satışlarını da göz önünde bulundurur isek, güven konusunda hiçbir 
tereddüde düşmeden sevdiklerimiz için hasta yatağı siparişini gönül rahatlığıyla 
verebiliriz. 


HASTA KARYOLASI 

Haskar Medikal, hasta yataklarının yanı sıra üretimini yaptığı hasta karyolası üretimi 
konusunda da kendi sektöründe uzunca yıllar hizmet vermiş vermeye de devam 
etmekte olan bir firmadır. Haskar Medikal firması kurulduğu günden itibaren 
günümüze kadar yenilikçi bir firma özeliğini taşıyarak Türkiye de ilk hasta karyolası 
üreten ve satışını yapan firma olduğunu söyleyebiliriz. Ürettiği hasta yatağı ile birlikte 
kullanılan hasta karyolaları, yine hastaların kullanabileceği ergonomik yapıda 
üretilmektedir. Kalitesinden ödün vermeyen firma, uygun fiyat,pratik kullanım, kaliteli 
üretimi ön planda tutmayı hedefleyen firmaların içerisinde en ön sırada yer 
almaktadır. 

Hasta karyolası deyip geçmemek lazım. Dayanıklılık konusunda öncelikle 
mekanizma, kablo veya diğer mekanik akşamları olabildiğince sağlam ve pratik 
kullanım sağlaması açısından teknolojik yeniliklerle pekiştirerek hastaların hizmetine 
sunmaktadır. Hasta karyolası hastanın kilosuna vücut yapısına uygun taşıyıcı nitelikte 
üretilmesi gerekmektedir. Firma, bu konuda ar-ge çalışmalarıyla demir akşamından 
tutun da dış görünüşüne kadar hastaya hem tedavi amaçlı hem de motivasyon amaçlı 
üretimler yapmaktadır. 

İyi bir hasta karyolası deneyimli ellerden çıkan ve hastalara ulaşan hasta karyolası 
olmalıdır. Haskar Medikal direkt üretici olduğu için, güvenilebilecek en iyi firmalardan 
biridir. Üstelik kendi ürettiği için de hem fiyat konusunda hem de kalite konusunda 
ulaşabileceğiniz tek adrestir diyebiliriz. Aracı ve fiyat farkı konulmadan maliyetinden 
daha az bir kar elde etmeyi amaçlayan binlerce stok bünyesinde barındıran bir firma 
özelliğini taşımaktadır. Hasta karyolası elbette her medikal firmadan alınmayacağı 
gibi, satış sonrası hizmette her firmanın Haskar Medikal olarak garanti 
veremeyeceğini de göz önünde bulundurabiliriz. Neden Hasta karyolası; çünkü yatağa 
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bağımlı veya felçli bir hastanın uzun süre kullanması gereken en önemli gerekli olan 
eşyasıdır diyebiliriz. Bu yüzden kaliteli kullanımı kolay, pratik, sağlam karyola almayı 
tercih etmeliyiz. 


Haskar Medikal üretimini yaptığı hasta karyolalarını sadece kendi bünyesinde ki satışı 
dışında yurtdışı satışı da yaparak hem ülke ekonomisine katkı sağlayarak hem de 
sayısız satış hacmiyle kendini kanıtlamış, Müşteri odaklı değil hasta memnuniyeti 
odaklı çalışan deneyimli personeliyle yıllarca yerini korumuştur. Haskar Medikal; 
alacağınız hasta karyolasını, uzun süre kullanacağınız için serum askısı ve diğer 
aparat ve ilaç gereksinimlerinin hastanın daha rahat ulaşabileceği konforlu yataklar 
olmasını ön görmektedir. Bunun sonucunda sağlık ne kadar önemli ise sevdiklerimiz 
ve yakınlarımız için onlara yardımcı olmak, rahat bir yaşam sunmak, iyileşme sürecine 
destek olmak Haskar Medikal'den satın alacağınız hasta karyolası ile memnun 
kalacağınızı garanti etmekteyiz. 

HASTA KARYOLASI ÇEŞİTLERİ 

Hasta karyolası dediğimizde ilk aklımıza gelen şey hastaların yatağa bağımlı 
veya uzun süre tedavi olabileceği bir sağlık materyalidir. Bu yüzden hastalığa 
göre hasta karyolası çeşitleri üretilmiştir. Üretimini gerçekleştiren firma, 
hastaların ihtiyacı doğrultusunda hastalığı, tedavi olduğu yer ve bir çok açıdan 
değerlendirme yaparak hasta yatağı çeşitliliğine önem vermiştir. Hasta karyolası 
çeşitleri; 2 motorlu, 3 motorlu, 4 motorlu ve ev tipi hasta karyolası olarak 
üretilmektedir. 


Sağlık sektöründe bir çok firmanın üretimini sağladığı bu karyolalar elbette ki 
bizim evlerimizde kullandığımız karyolalardan farklıdır. Yatağa bağımlı bir 
hastanın normal bir karyolada yaşamını idame ettirebilmesi sağlık açısından 
mümkün değildir. Bu karyolaların birçok özelliği vardır. Elektrikli bir kumanda ile 
baş ve ayak kısımlarının hareket kabiliyetini sağlamaktadır. Karyolanın üst 
bölmesinde bulunan hava delikleri karyolanın hava almasını sağlayarak 
terlemeyi önlemektedir. 
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Hasta karyolasının elektrik motorları sayesinde hem ayak kısmından hem de 
hastanın baş kısmından pratik bir kumanda yardımıyla rahatça hareket 
ettirilebilmektedir. Bu yataklar, elektrik kesildiğinde bile düşük bir volt ile bir 
süre daha hastanın karyolasını kullanmasına olanak tanır. Hasta karyolasının 
başlıkları ahşap mdf den oluşmaktadır ve kolayca sökülüp 
temizlenebilmektedir. 


Bu karyolalar, oturma pozisyonundan tutun da yemek yeme tv seyretme gibi 
pozisyonlarda rahatlıkla 90 derece dik konuma getirilebilir. Bu sayede hastanın 
daha konforlu bir yaşam olanağı sağlamaktadır. Bu yatakların her iki tarafında 
da korkuluklar mevcuttur. Hastanın herhangi bir hareketinde düşme vs., gibi 
durumları engellemesini sağlar. Bu korkuluklarda hem kilitlenebilir hem de 
hareket edebilir özelliktedirler. Hasta karyolalarında 4 tekerliğini kontrol altına 
alabilen fren sistemi bulunmaktadır. Olası kazalarında bu sayede önüne 
geçilmektedir. Ayrıca serum askısı gibi aparatlar kolay ve pratik bir şekilde 
takılmaktadır. 


Hasta karyolalarında bulunan 3 çeşit motor olmasının farklı özellikleri hareket 
kabiliyetiyle alakalıdır. Baş,sırt ve ayak bölümlerinin hareket kabiliyetini 
sağlayan mekanizmalardan oluşmuştur. ABS sistemi dediğimiz fren sistemi ve 
sabitlenme sisteminden oluşmaktadır. Ayrıca hasta karyolası hareket ederken 
özel üretim motor ve akşamlardan oluştuğundan dolayı sessiz ve ergonomik 
yapısı sayesinde hastayı rahatsız etmemektedir. 

Üstelik bu karyolalar aynı zamanda paslanmaz ürünlerden üretilip garanti 
süreleri de kullanıma göre uzun vadelidir. Üreticinin bu konuda yaptığı 
çalışmalar, AR-GE (araştırma-geliştirme) departmanlarıyla ortak çalışılarak hasta 
ve yakınlarına daha konforlu,özel ve uygun şartlarda yaşamlarına kolaylık 
sağlayacak hasta karyolalarını üretmeyi amaç edinmiştir. 4 motorlu hasta 



HASKAR 

MEDiKAL 


karyolalarının özellikleri ise 4 motorlu trendelenburg pozisyonlu hasta 
karyolalarıdır. 


Trendelenburg ( sırt üstü yatarak baş aşağı ve bacaklar yukarı gelecek şekilde) 
bu pozisyon bazı hastalarda olması gerektiği gibi bu 4 motorlu yataklar 
sayesinde tedavi aşamasında yardımcı olabilmektedir. Örneğin; Pelvis ve alt 
karın bölgesi ameliyatlarda veya jinekolojik ameliyatı olan hastalarda bazı 
pozisyonların uygulanması gerektiğinden 4 yataklı bu hasta karyolaları 
kullanılmaktadır. 


2, 3 ve 4 motorlu hasta karyolaları dışında bir de ev tipi hasta karyolaları 
mevcuttur. Burada amaç, yatağa bağımlı veya bir süre yatarak tedavi görecek 
olan hastaların hastane dışı ortamda huzur evi,rehabilitasyon merkezi veya 
kendi evlerinde yaşamlarını sürdürecek olan hastalara önerilen karyola 
çeşididir. Diğer hasta karyolalarından farkı, evlerimizde bulunan ahşap veya 
demir akşamlı karyolalara görünüş açısından benzemesi. Ev tipi hasta karyolası 
ahşap mdf malzemesinden yapılmış olup, dış görünüşü her ne kadar 
evlerimizdeki yatak karyolasına benzese de aslında hastanın bütün sağlık 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. 

Bu hasta karyolaları da elbette motor ve fren sisteminden oluşmaktadır. 
Hareket kabiliyetini yatağın kenarına rahatça monte edilmiş kumanda 
sayesinde hem hastanın hem de yakınlarının veya bakıcılarının kullanımına 
pratik bir şekilde olanak sağlamıştır. Hastanın moral ve motivasyonu açısından 
bu karyolalar ahşap üretilmiştir. Tedavilerini olurken ve yaşamlarını 
sürdürürken kendilerini evlerinde bile hastane ortamında ki gibi huzurlu ve 
konforlu hissedeceklerdir. 
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Hasta Yataklarının Ortak Özellikleri 

Tüm bu yatakların ortak özelliklerini göz önüne alırsak hasta karyolasını, yatağa 
bağımlı veya uzun süre tedavi olacak kişilerin yaşam kalitelerini arttırmak 
tedavilerine destek vermek, temiz ve antibakteriyel bir ortamda olmalarını 
sağlamaktır.Hem görünüm ve hareket edebilme özelliğinden bu hasta 
karyolalarını, firmalar kendi bünyelerinde Ar-Ge departmanlarında uzman 
kadrosuyla daha yenilikçi hasta karyolası üretmeyi hedeflemişlerdir. 


Kaynaklar: 

• https://www.haskarmedikal.com/hasta-vataqi-siparisi/ 

• https://www.haskarmedikal.com 





